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N° ^rdre 


Désignation 


k'iû h 


VASSAL 


planche 



côté fi^3 


souche 


2 3^5 


FEUILLE ADULTE 

- Petits 1 - moyenne ^ - grande 3. 


« Face supérieure * 
velouté 6 — 

- Faee Inférieure ; 
aranéeux 7 — 


ÏÜB&r-el .nervure8 : glabre 4 - séteux © - 

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 

nervures : glabre 4 - séteux (j) - velouté 6 - 

duveteux 8 - cotonneux 9. 


limbe 


; glabre 4 - séteux 6 > - velouté 6 - 


aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9* 


- Limbe ; plan 1 - en gouttière © ~ lnvoluté 3* 

révoluté 4 - tourmenté 5* 


- Lobes : 



révoluté 


- en gouttière 2 
4 « tourmenté 5* 


- involuté 


3 , 


- Surface î unie 1 - ondulée 2 - finement bullée£^>- 
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 ~ 
plissée au point pétiolaire 6* 


- Nervures ï face supérieure î verte 1 - point pétiolaire rouge 2 
partiellement ï0iige fi?- entièrement rouge 4* 

face inférieure ; verte 1 - partiellement rouge^J- 
entièrement rouge 4» 

* Couleur : vert jaune 1 - vert franc Q - vert foncé 3 - 

vert plombé 4 - autre 5* 


PETIOLE 


- long 1 - moyen 2 - court^Jl 

- glabre 4 - séteux^J- velouté 6 - sillon 7 - partiellement^^- 

totalement 8 ff 

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - 

totalement 8, 

«r coloré 1 - partiellement coloré^?) - autre 3* 

- angle pétiole/limbe î inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) 
supérieur à 90° (P . 

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° O) 
supérieur h 90° (3K 









Désignation : HZ& 0 

VASSAL Planche f Coté ff N° Souche 1 2 3 ©5 

(A) BOURGEONNEMENT 
Colonne 


31 

- épanoui 4 

- moyen - 

globuleux 6 . 

32 

- glabre 4 - 

séteux - 

velouté 6 - arané eux 7 


duveteux (ÏÏ) 

cotonneux 

9 • 

30 

blanc 0 

fauve ou roux 

1 - carminé 2 - à liseré 


carminé (?> 

- cuivré 4 - 

jaune 5 - à plages bron- 


zées 6 - 

entièrement bronzé - vert 8 


autre 9 * 




(2) JEUNES feuilles du haut 


31 — étalées Qj - en gouttière 8 - autres 9 • 

39 * glabres 4 - sëteuses 5 - veloutées %- aranëeu“ 

^ ses 7 duveteuses 8 - ootonneusee 9 * 

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 “ à 

3^ plages bronzées 6 - entièrement bronzées - ver¬ 


tes 8 - autres 9 * Dans le cas où la première feuille 

détachée est a liseré carminé^ la couleur de la 2° et de 
la 3° feuille détachées sera notée- 









Désignation ; 


4 

VASSAL Planche Coté $ Iî° 4J Souche 12 3@5 

(A) BOURGEONNEMENT 
Colonne 


31 

épanoui 4 - moyen - globuleux 6 . 


32 

- glabre 4 - séteux (5) - velouté - 

aranéeux 7 - 


duveteux ^f) - cotonneux 9 . 


30 

- blanc 0 - fauve ou roux - carminé 

2 - à liseré 


carminé £3} - cuivré 4 - jaune 5 

à plages bron- 


zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 

8 - 


autre 9 - 




(D) JEUNES 

FEUILLES LU HAUT 


* 

VfAAi 3i 

étalées 

7 — en gouttière 

- autres 

9 • 

i) app *^ 9 

glabres 

4 - séteuses 

- veloutées 

6 - aranéeu- 

y 

ses (T) - 

- duveteuses 8 - 

cotonneuses 

9 ♦ 

29 

blanches 

0 - fauves ou rousses 1 - 

carminées 2 - 


à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -* à 

plages bronzées €D- entièrement bronzées 7 - ver¬ 
tes 8 - autres 9 • Pans le cas où la première feuille 

détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2 ° et de 
la 3° feuille détachées sera notée. 



s-s-sc 







3 , Désignationt « Mo A . . 


Vas. 




Vtgn. 


0-2-3, 


N° d‘ordre! 

Origine: 

Emplacementi 

8 - Angle des nervures 

9 - L y /h .... 

10 - Lg/ L . . . . 

11 - Bobes .... 

12 — S. lat. aup• (prof.) 

13 - S. lat. inf. (prof.) . 

14 - S. pét. (forme) . . , 

15 S.L.S. (forme) . ». 

16 - Dents : forme . • . 

17 - Dents 1 Méd. /B. . . . 

18 « Angle lo"b. term. . . . 

19 - Base nerv. (gam. ou dég.} 

20 - Nombre de Dents j 5 .P. » 

21 - Angle X>^ L ‘ ^ j . ... 


1 -(J-3. 

<£>•©- 5 - 7 - 9. 

©-&-S)- 3 . 

0- 1-2-3. 

1 - 0- 3 - 4 - 5 - 6. 

®-4 - 5 - 6 - 7 

O- 2 -©• 

©-2-3. 

0-2-3. 

1 - 0- J. 

1 - 2 £> 7 - 8 - 9 . 

©- e - 3. 
d)-<D- 0 - 4-5. 


22 - Margeur S.P. i 


23 — Dent terminale du lobe latéral supérieur 1 

Direction t 1 -( 2 )- 3 , 
Forme t (^)- 5 

lié diane/Base ! -(0 



















N° ordre 


cia ££ejuL4-~$ 

Désignation : ** 

VASSAL Planche côté u° 41 souche 123 <3 5 


4-3o /T 


(E) JE UVSS FEUILLES DU BAS 


Colonne 


26 - 

27 - 

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 


31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

34 - 


35 - 
35 - 


glabre 4 - seteux 

duveteux 8 - cotonneux 

sur nervures 



à limbe pl^n 
révoluté 


plan 

é ® - 


1 - en gouttière 

tourmenté 5 * 


à lobes! plan 1 - en gouttière 

révoluté 4 “ tourmenté 5 • 


2 - involuté 3 

2 - involuté 3 


blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré 

carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à. plages bron- 

autre 9 

- ara¬ 


sées entierornent bronzé 7 - vert <£>_ 

à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 

néeux (]/ - duveteux 8 - cotonneux 9 * 

totalement 1 «* sillon 2 « 


(F) RAMEAU HERBACE AU /CI8IIUGE SE LA FL OR AISON 

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé CD- 

glabre © - à épines ou analogues 3 - à poils mas¬ 
sifs 4 - séteux 5 “ velouté 6 « aranéeux 7 - 

duveteux 8 - cotonneux 9 ■ 

entièrement 1 - partiellement 2 * 

vert 1 - coloré d f un seul côté 2 - à raies colo¬ 
rées 3 - à noeuds colores 4 - coloré 5 - autre 

partiellement 8 . 


7 - 


entièrement 
(I) FLEUR 

bouton floral; gros 


morphologiquement ; mâle 
le 9 * 


1 - moyen 2 - petit 3 * 

7 - hermaphrodite 8 - femel- 











ordre 


Désignation î U Ho A 

VASSAL Planche ^ côté /i N° Ci, ^ souche 1 2 3^)5 


(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE PL LA FLORAISON 


Colonne 


36 - 

mérithalle s 

dos coloré - à 

raies 2 

- 

vert 3 

* 



ventre coloré CT') - 

à raies 

8 

- vert 

9 

37 - 

noeuds s 

dos coloré - à 

raies 2 

- 

vert 3 

■> 



ventre coloré \l) - 

à raies 

8 

- vert 

9 

38 - 

vrille s 

verte 1 - jaune 

2 - rouge 

clair 3 

— 



rouge foncé 





38 - 

bourgeon i 

coloré 7 ~ vert 





39 - 


(I) FLEUR 

morphologiquement ; mâle ^7^ - 


le 9 . 


hermaphrodite 8 - ferael- 

: 2 JlW 1855 

T 















N° ordre 


Désignation ^ ^ 

VASSAL planche A côté An 0 6, ^ souche 1 2 3^5 

FEUILLE ADULTE 

- Petixe 1 - moyenne - grande 3 * ^ 

„ Ea.ce supérieure: timbre et nervures ; glabre 4 - séteux^ 

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 

- Face inférieure: nervures: glabr e 4 - sé t eux^ p- velouté 6 

aranéeux 0"'- <-îuV3teüx“8 ^PTotonneux 9 T 

limbe : glabre 4 - séteux(J) - velouté 6 - 
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ©- 

rcvoluté 4 - tourmenté 5 

- Lobes : plan fT\- en gouttière 2 - InvolutéÇp) - 

rivoluté - tourmenté 5 • T 

_ Surface: uniev/*- ondulée 2 - finement bulléefT)- 

grossiêrem^f bullée 4 — gaufrée 5 - 

plissce au point pétiolaire 6 • 

- Nervures : face supérieurs: verte 1 - point pétiolaire rougeet^^ 

partiellement rouge- entièrement rouge 4* / 

face inférieure; vertef^- partiellement rouge 
entièrement rouge 4 * f 

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(f)- vert foncé 3 - 

vert plombé 4 — autre 5 • 

PETIOLE 

- long 1 - moyen 2 - court (5) » 

- glabre 4 - séteux © - velouté 6 - sillon (j) - 

partiellement 8 - totalement 9 


aranéeux 4 - duveteux 

totalement 8. 


5 — cotonneux 6 — partiellement 7 


- coloré 1 - partiellement coloré © “ autre 3 

- angle petiole/linbe : inférieur à 90° 0) ~ égal a 90° (§ï “ 

supérieur à 90 0 \3) * 

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (l) - égal à 90 ° 

supérieur à 9^° (3) * . - - ' 

4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ (? - £ £ 









ordre 


Désignation î //<&? /? 

VASSAL Planche côté f\ 




AS 


souche 1 2 


3(4)5 


(S) JEUNES FEUILLES DU BAS 
Colonne 

4 - 


26 - 

27 - 

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 


31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

34 - 


35 - 
35 - 


glabre 
duveteux 


séteux ©- velouté 
8 - cotonneux 9 • 


sur nervures 


^ 7 } - sur limbe 8 


à limbe plan 1 - en gouttière 2 

révolute 4 “ tourmenté 5 * 


à lobes 1 plan 
révoluté 4 •* 


1 - en gouttière 

tourmenté 5 * 


6 - aranéeux 7 

involuté <3>- 
- involuté 3 


1 - carminé 2 - à liseré 

jaune 5 - à plages bron- 


autre 9 
- ara- 


blanc 0 - fauve ou roux 

carminé 3 ** cuivré 4 - 

zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (S? - 

à pétiole glabre 4 - séteux ( 5 ) - velouté 6 

né eux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 • 

totalement - sillon 2 . 

(P) RAMEAU HERBaCS AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 

à contour uni 7 — anguleux 8 — côtelé 

glabre CD - à épines ou analogues 3 - à poils mas¬ 
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 

duveteux 8 - cotonneux 9 • 

entièrement CD - partiellement 2 . 

vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo¬ 
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré © - autre 6 

entièrement 7 - partiellement ^)• 

(I) FLEUR 

bouton florals gros 

morphologiquement : 
le 9 - 


1 - moyen 2 - petit 3 • 

male 7 - hermaphro dite 8 - 


femel- 


|4 


H 




H 


S 8 huc ,2^.6,ë4 










Sarment de vi^n e 


h 10 A 



Sarment 

tï 

h 

Ecorce 


s long (l), moyen ©> court (3)« 
s grêle ©, fort (2). 

: ramifié (l), peu ramifié ©• 

s adhérente avec lenticelles (l), résistante se détachant 

en lames (©- 


Section transversale : circulaire (1), elliptique © . aplanie (_,) , 
autre (4)• 

î unie 0, anguleuse (2), striée (3)? côtelée ( 4 ) <■ 

î pruinée (l), partiellement pruinée (2), non pruinée Q° 

ï glabre (y, à épines ou analogues (3)? à poils mas¬ 
sifs (4 )? séteux (5)? velouté (6) 9 aranéeux (7) p 
duveteux (8 ) f cotonneux (9)* 

: entièrement ©> partiellement (2) s sur les noeuds (3.)» 


Surface 

ii 


Villosité : blanche (l), fauve ou rousse (2), grise (3)* 

Noeuds : aplatis (l), effacés ©, globuleux (3 )j saillants (4)<■ 


Ilérithalle de longueur moyenne 



oms. 


1Î 


11 

1t 


Yeux 

II 


s gris (1), 0 aune^{ 2 ), beige (3), marron clair (4), mar¬ 
ron foncé Qj ), brun rouge (6), violacé (7)j autre (8). 

; uniforme (l), à raies 0, bandes (3) ou noeuds (4)* 

s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei¬ 
ge (3). marron clair ( 4 ) j marron foncé brun 

rouge 0 » violacé ( 7)5 autre ^8)* 

1 pointus en dard (l) 3 coniques (0J) ? arrondis (3) *> 

1 marron ©> brun rouge (2), gris (3)* 


Cordon pétiolaire : 

n « 


étroit G), large (2), 
saillant 0, effacé (2) 

sinueux (l) 3 rectiligne perpendiculaire 0- 
rectiligne descendant (3) 3 rectiligne ascen¬ 
dant ( 4 ) • 









